Marian Ghruslinski 


emer. dyrektor szkol powszechnych 


przezvwszv lat 82. po krötkiej a ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakra- 
mentami, zasnal w Panu 4 marca 1940 r. 
Wvprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 


wiecznego spoczynku nastąpi w Środę dnia 6 b. m. o godz. 4 po południu. na który-to smutny obrzęd 
stroskane córki i zięć zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego ı Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 7 b. m. o godzinie 8 rano w kościele paraf. XX. Misjonarzy 
w Nowej Wsi. 
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